








Bedienungsanleitung 


Entzerrer-Vorverstärker 


TW 43 








z 


220 110 Der Dual - Stereo - Transistor - Vorverstärker TVV 43 wird bei Ver- 
wendung eines Phonogerätes mit Magnetsystem benötigt, wenn der 
nachfolgende Verstärker keine entsprechende Vorverstärkung für 
das Magnetsystem beinhaltet. 





Der TVV 43 verstärkt die an sich geringe Ausgangsspannung des 
Magnetsystems und besorgt die Entzerrung des Frequenzganges 
gemäß der Schneidkennlinie nach DIN. 


Elektrischer Anschluß des TVV 43 

An die mit © bezeichnete Eingangsbuchse (DIN-Buchse 41524) wird 

nl Fig. 1 das vom Phonogerät kommende Tonabnehmerkabel durch Steckver- 
ee bindung angeschlossen. 





Die Ausgangsspannung des TVV 43 wird über Steckverbindung der 
Buchse QO] entnommen und über das beiliegende Verbindungskabel 
‘B.-Nr. 34 B-U14) dem nachfolgenden Hauptverstärker zugeführt. 


Vor dem Netzanschluß vergewissere man sich zunächst über die 
vorliegende Netzspannung. Der TVV 43 wird mit Wechselspannung 
110 oder 220 V betrieben und in der Regel auf 220 V eingestellt 
geliefert. Die Spannungsumschaltung erfolgt nach Abnahme der 
Schutzhaube durch Umstecken des Anschlußstiftes (Fig. 1). 

















Achtung, vor Offnen des Gerätes Netz ausschalten ! 

Der TVV 43 wird mit einem Netzkabel ohne Netzstecker geliefert, 
weil er in der Regel zusammen mit dem Dual 1009 betrieben wird. 
à 4 a Der Netzschalter des Dual 1009 hat einen zusätzlichen Anschluß- 
> . a kontakt, an den vorzugsweise Transistorverstärker anschließbar sind, 
die dann gemeinsam mit dem Dual 1009 ein- und ausgeschaltet 
werden. 











. Der besondere Anschlußkontakt ist bei der Standardausführung des 
Dual 1009 an eine Lüsterklemme geführt, die unterhalb der Chassis- 
platine zugängig ist und an die das Netzkabel des TVV 43 anzu- 

Fig. 2 schließen ist (Fig. 2). 
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jaune 
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black 
moir 

negro 


weiß 
white 
blanc 
blanco 








Schalterplatte 

Switch plate 

Plaque de commutation 
Placa de conexiones 




























Motor-Anschluß 
Motor connection 
Connexion du Moteur 
Conexión del motor 


bei 110 V: 


bei 220 V: 


at 110 V: 


at 220 V: 


schwarz an 1 
gelb an 4 
gelb und 
schwarz an 3 


black to t 
yellow to 4 
yellow and 
black to 3 


pour 110 V: noir avec 1 
jaune avec 4 

pour 220 V: jaune et 
noir avec 3 


para 10V: negro en 1 
amarillo en 4 

para 220 V: amarillo y 
negro en 3 


Netzkabel 110/220 V 

Line 110/220 V 

Cordon de secteur 110/220 V 
Cable de red 110/220 V ~ 


Frei für Varstërkeranschiuß 

Auxiliary line connection for amplifier 
Libre pour Amplificateur 

Libre para amplificador 








Bei einer speziellen Ausführung des Dual 1009 ist der besondere 
Anschlußkontakt nicht aus dem Netzschalter herausgeführt und das 
Netzkabel des TVV 43 ist in diesem Falle gemäß der Abbildung 
direkt am Netzschalter anzulöten. 


Werin der TVV 43 nicht in Verbindung mit dem Dual 1009 verwendet 
wird, so kann die Stromversorgung in ähnlicher Weise aus einem 
anderen Phonogerät, aus dem Hauptverstärker oder, nach Anbringung 
eines Netzsteckers, notfalls auch direkt aus dem Wechselstromnetz 


entnommen werden. 


Technische Daten: 


Frequenzgang: 


Klirrfaktor: 
Eingangswiderstand: 


Belastungswiderstand: 


Verstärkung bei 1000 Hz: 


Störabstand: 


Bestückung: 


Netzanschluß: 


Leistungsaufnahme: 


20 Hz bis 20 kHz + 1 db 


bezogen auf die Schneidkennlinie 
3180, 318 und 75 us 


< 0,5% bei ee NM 
ca. 47 kQ 

> 100 kQ 

100-fach 

70 db 


4 x AC 151 /V rauscharm 
Gleichrichter E 37,5 C 20 


Wechselstrom 110 V / 220 V, 40—60 Hz 
ca. 1 W 








Schaltschema Dual 


TVV43 



















































































































































































Printed in Germany 














Alteration reserved 
Änderungen vorbehalten ! 


34C -GI 


Ausg. 2 9.7.64 We 
12.3.1963 \& 


-12V tw” 
| Ei 00 N 
| [ 47 
| 12OKR 820 10kQ RISA 
R2/1 R8/1 RN/1 
| 110V > 220V 
| 53V] glur 
| ci can 
RIS R16 
Buchse für IHF zall 10kQ 
Zwergstecker = |; j; SR 
uchse für 
Socket for Zwergstecker 
miniature plug 33KR Socket for 
R371 ini 
Fa IV e miniature plug Be 
$ R9/1 eh 5 Ta — 5 P 
47kQ Buchse für Zwergstecker (Blick von vorn) 
37 RI/1 C Socket for miniature plug (front view) 
| 15000pF 25uF 
| | 5/1 Jaro CE ; 
y 10KQ 3009 Ru C 5 
Rs Pi { 
2 ee 
A E375C20 | ‚echter kanar linker Kanal 
| Be 7 right chonnel left channel 
ae = ee | 
| 
i T 
ee 4X AC 151/V rauscharm en, 
-12V 
+ } { + 
4,7kQ 47kQ 
R 13/2 R14 
120kQ 2240 azka IORQ Spannungen gemessen mit 
R2/2 R4/2 R8/2 RN/2 Röhrenvoltmeter RÌ Z 5MQ 
Kein Signal am Eingang ! 
C 2/2 ji 
=y 1 HF -53V OTF Voltages measured with 
5 CH2 valve voltmeter RIZ 5MQ 
CM2 No signal at entrance ! 
| Our 
|; ? c3/2 k 
| 1 x 2200pF 
33kQ IH 
R3/2 = 
Sn = 1003F 
en — 
= ea = — = = 
R1/2 R972 25uF C8/2 2504F 500uF 
| 5009F F A. 
| Eu R7/2 5000p ER c9 ce à 
10KQ GKO mm 
h "= 
R5/2 1800 R20/2 
R6/2 u 
erinnert S | 
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